CONSUMER PRICE SCHEDULE 


YOUR LOCAL DEALER 


MAGNETIC TAPE HEADS AND ACCESSORIES 


USE THIS SCHEDULE FOR PRICES ONLY. For specific descriptions and/or specifications see: Form No. 7079 
(Tape Head Specifications and Accessories). For replacement data, conversion data or cross reference to recorder 
and tape head manufacturer’s part numbers, consult Form No. 8000 Series (Tape Head Replacement Guide). 


OEM Model No. 
Description 


4400L Series | LMEF-N 
MINIATURE MONO 


M70R4L4-R 
L42E6U-R 


P-BQQ-N 

P-800-R 1 
5700-5749 P-8490.N 99.00 | 89.00 
5750-5799 P-830-4 104.00 | 93.60 


8 TRACK — 2 CHANNEL 


5800-5809 B2L-N 10.90 9.80 
5810-5819 P-B2LR-N 21.80 19.60 
5850-5859 B2L-R 17,80 16.00 


8 TRACK — 4 CHANNEL 


£3 
88 
Pe 

8 


6125-6149 
6800-6809 


SPECIAL 


7250 B2H2K-A6X2-12S 27.90 | 25.10 
7400 Webcor Pole Prece 7.50 6.30 


Nortronics 
Model OEM Model No. 
Number Description 


SPECIAL (continued) 


GMH3L-B3X2 
TIHY7K24-98294X2 


BIHY2K-R6X2-128 
ATHC47R-RX2-12S 
XPC1HC7K-R7X2-5818 
Webcor Erase Assernbly 
G2Q2K-N4X2 
P-R2Q7K7-B6X2 
G206K-N 
P-BIQY6F2-N4X2 
CSQ9N4-N2X2-3U5 
B207K-R6X2.18S 
P-.G206K-N 


Std. Erase Side-Mt. 1.26 
Std. Erase Base-Mt. 1,25 
i 1.25 

1.25 

2.00 

1.25 

1,25 

2.35 

5.05 

12.00 

2.35 

2.35 

3.00 

2.00 

Concertone Mount 3.00 
Ampex Mount 4.00 
Ampex Mount 4,00 
Pentron Mount 2.00 
Boll & Howell Mount 4.25 
Sany Mount 1.75 
Bell & Howell Mount 9.90 


3 


Concertone Mount 


Concertone Mount 
Sony Mount 
Sony Mount 


WP-B2H2K-N 44.20 
P-B2H8A-N 32.50 
WP. B2H6K-N 44.20 
P-B2H3R.N 32.50 
P.B2H4R-N 32,50 
WP-B2H7K12-3N2 60.80 
P.B2H37A12-3N2 49.10 
WP-B2H7F-N 44.20 
WP-B2H7K-N 44,20 
WP-8 2HBK-N 44,20 
P-B2H14RN 32.50 
AP-B2H14FUN 63.40 
‘ 22.10 

22,10 

B2EH4-N 22.10 


THIS FORM SUPERSEDES ALL PREVIOUSLY PRINTED #7082 FORMS — PRINTED IN USA — MARCH 1973 — FORM NO. 70820 


B2EH6-N 
B2EH4-3N2 
B2EH9-N 


WP-BIHY2K-N 
P-BIHYSR-N 
WP-BIHYBK-N 
WP.-BIHY7K-N 
P-BIHY4R-N 
WP-BIHY7F-N 
P-BIHY6K24-N 
WP-BTHYOK-N 
P-BIHY14R-N 
BIEHIN 
BIEH4-N 
BIEHE-N 
BIEHS-N 


WP-B2Q02K-N 
WP.B207F-N 
P-B203R-N 
P-B204A-N 
P-B2Q8R-N 
WP-B206K-N 
WP-B207K-N 
WP-B208K-N 
P-B2Q14A-N 


WP-B8202K-819 
B2EQ4-N 
B2EQ2-N 
B2EQIN 
B2EQ2-818X2 
B2EQ80N 


PR-BIFI2N-BI8 
PR-BIFITIR-BIS 
PR-BIFI2N-N 
PR-BIFSAN 
PR-BIFIIR-N 
PR-BIF4R-N 
PR-BIFSK-N 


PR-BIFSN-N 
PR-BIFAN-N 
PR-BIFGN-N 
PR-BIFSRALN 
PR-BIFISRN 
APR-BIFIGA-N 
APR-BIFOK-N 
PR-BIEFS-N 
PR-BIEFIS.N 
PR-BIEFI7-N 
PR-BIEFI7-B18 


PR-B2H12L-818 
PR-B2H11R-618 
PR-B2H12L-N 
PR-B2HBR-N 
PR-B2H11R-N 
PR-B2H4R-N 
WP-B2HOK-N 
PR-B2HSL-N 
PR-B2HEK-N 
PR-B2H4K-N 
PR-B2H7K-N 
PR-B2H14R-N 
APR-B2H8K-N 
PR-B2EH14-818 
PR-B2EHB-N 
PR-B2EH14-N 
PR-B2EH4-N 
PR-B2EHIB-N 
PR-B2EHI6-N 


1/2" THREE CHANNEL 


9360 STP-3S9-E13 
9361 STR-3S5-E 12 
9370 STE-3S4-E11 


1/2" FOUR CHANNEL 


[sa00 | strane? 2500] 


P-B2Q18R-B18X2 


PR-B1F3R12-3N2 
PR-BIF7K12-3N2 


1/2" FOUR CHANNEL (continued) 
STR-4BN7-£14 


STR-4BN7-F64 
STR-4BN24-£ 16 
STE-4B6-E5 


STE 4B6-N24 


STP-12U21-E70 
STR-12U20-E69 
STE-12U19-E76 


2" SIXTEEN CHANNEL 


9981 


BSNN8s 


é STP-1688-E73 1082.50 
, STR-16BN7-E7 1082.50 
STE-1686-E77 1082.50 


&S8s 
S88sssssssss 


ae 


CC-55 (2/pka) 
CC-56 (2/pkq) 
CC-57 (2/pka) 139-57 
CC-58 (2/pkg) 139-58 


18” terminal clip & shielded cable assemblies 
cc-70 139-70 


cc-77 139-77 


24" terminal clip & shielded cable assemblies 
CC-78 (2/pkg) 139-78 


CC-79 (2/pka) 139-79 
CC-80 (2/pka) 139-80 
CC-81 (2/pka) 139-81 Zw 
4" terminai clip & unshielded cable assemblies: 
CC-110 139.110 3.00 
5; 139-111 3.00 
CH3N/8 Contactor Hi 6.90 
No Mount 
CH3R Contactor Head 9.50 
Rear Mount 
72,00 64.80 148-20 1.20 
72.00 | 64.80 P 45 
aio | 4420 1-00 
é : Five Pressure Pad Strips 45 
29.10 4430 Fifty Pressure Pad Strips 1.80 
49.10 | 44.20 T-BOE Bias Oscillator 12.90 
49.10 | 44.20 T-60F Bias Oscillator 
49.10 | 44.20 T-60T2 Bias Oscillator 
49.10 | 4420 T-60T6 Bias Oscillator 
49.10 | 44.20 T-70T2 Bias Oseiltator 
51.90 | 46.70 : T-70T5 Bias Oscillator 
90.10 | 81.10 T-70T6 T-70T6 Bias Oscillator 
72.00 | 64.80 TC-54(100/pkq) ae Standard Pin 
\ ps 
49:10 Pec TC-191(100/pkg) | P109-191 Cassette 
49.10 | 44.20 Pin Clips 
49.10 | 44.20 G7 173-13 Tape Guide 
49.10 | 44.20 G68 173-7 Tape Guide 


Head Ri ' 


clapping 
310.00 Studio 1/2" to 2” heads 
210.00 1/4" Scully & MCI heads 
: 1/4 3 & 4 channel heads 


Ampex Nest Rebuilding 


and 3 QK-76. 


WARRANTY: Nortronics Company, Inc. warrants its products to be free from 
defects in material and workmanship. Copy of warranty furnished on request. 


ALL PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. 


FORM NO. 70820 


